S. Į P. 


Z Kopiaszów mgr IRENA 


OWIECKA 


DŁUGOLETNI PRACOWNIK POLSKIEJ AKADEMII NAUK 


NAJUKOCHANSZA ZONA I SIOSTRA 


urodzona w 1917 r. w Krakowie 


po krótkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia 13 stycznia 1977 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek dnia 20 bm.o go- 
dzinie 12.30 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na 


miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiaja pograzeni w głębokim smutku: 


MĄŻ, SIOSTRY I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWE 
USLUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 7 D. Z. 590/77 - 30 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 28. tel. 3579-21 


